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GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Mill en Sint Hubert. 


Verordening geurhinder en veehouderij 2007 

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 februari 2014; 

gehoord de commissie Grondgebiedzaken; 

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; 

BESLUIT 

in te stemmen met de gewijzigde geurnormenkaart (kenmerk 75090006, d.d. 31012014) behorende bij 
de Verordening geurhinder en veehouderij 2007. 



Normgebieden 

A; Bebouwde kom stedelijk; 2 OuAn’ 

B: Bebouwde kom landelijk 3 Ou/m’ 

C; Buitengebied: 12 Ou/m’ 

D :Landbouwontwikkelingsgebied; 14 Ou/nf 


Geurnormenkaart gemeente Mill en Sint Hubert 

Behorend bij gewijzigde verordening geurhinder en veehouderij 2007 


Schaal op A3; 1:40 000 


Projector: 75090006 


Qidbn 


Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in zijn openbare vergadering 
van 12 juni 2014. 

De raad voornoemd, 

Ing. S.A. de Best - Boere Ing. A.A.M.J. Walraven 

griffier voorzitter 
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